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Piwowar w Okocimie, 


przeżywszy lat 44, po krótkiéj chorobie, przeniósł się do wieczności we Czwartek dnia 30 Maja 1878 r. o godz. 3¢i4 


po południu. 


SRE To po - 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Sobotę dnia 18° Czerwca b. r. o godzinie 10% przed południem, na które 


Znajomych i Przyjaciół zaprasza się. 


W drukarni „CZASU“! w Krakowie. 


